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This fame Eclipfe was obferved Sept. 8, 1736. by 
Dr. Bevis at London, and he made the true Time of 
the total Immerfion of the Moonsl&o&y into the Sha- 
dow, 14 Hours, 2 Minutes, 25 Seconds 5 confequent^ 
Jy the Difference of Longitude between London and 
North- Bear I/land in Hudforis-Bay, is f Hours, 19 
Minutes, if Seconds, or 79 Degrees, fi Minutes. 
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IV* EcTtpJis Solaris obfervata Lending Sept, 

23- 1736. 4 J. Bevis, M 2). 

Temp. App. P. M. 

4 12 3 ^ Limbo Solis boreo fit- 

lum parallelum PP 
decurrente, Limbus p 
occidentalis attin- 
git filum horarium 

HUT 

1 2 42 Maculaparvula prope Limbum boreum 

ad filum obliquum primum r. per- 
venit. 

13 01 Macula ad filum horarium HE 

13 20 Macula ad fecundum filum obli* 

quum 2. 
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Xewp< App. P. M. 

14 4f Solis Limbus orientalis ad Slum ho- 

rarium. Dcinde Nubes. 
Sole ex Nubibus emerfo, Eclipfis per 
Tubum incepta quidem, fed vix jam 
incepta cemitur. 
Inermi oculo trans vitram coloratum 
adhuc imperceptibilis. 
co Nunc atitem fat fenfibilis. Tunc Nu- 
bes. 
29 Limbo auftrino, parallelum decurren- 
tern, occidentalis Limbus ad horari- 
um filum. 
Cufpis Solis Occidentalis ad horarium 
filum. 
05 Cufpis orientalis H 

ad horarium. 
39 Limbus orientalis 
ad horarium. 
Tunc Sol ufque 
ad occafum nu- 
bibus irfvolutus 
eft. 
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Initium pono ad 4 Hor. 45 
31 Sec. P. M. 

J. Bevis* 
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